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XII. A Meteorological Diaryy Sec, kept at Fort St, George 
in the Eaft Indies, By Mr. William Roxburgh, JJJif" 
f ant-fur geon to the Ho/pit al at the /aid Fort. Commu-- 
nicatedby Sir John Pringle, Bart. P. R. S. 



Eead Jan, 29, rTp jl £ rnanner in which I keep my me- 
1777. ■ 

"^ teorological obfervations is as follows : 

A thermometer without cloors ; a barometer and ther- 
mometer within doors : the barometer and thermometer 
within doors are kept clofe together, for the fake of cor- 
reaing the barometer if required, I obferve them threa 
times a day, as per diary. I alfo fet down the dire^ion 
and ftrength of the wind, and the ftate of the weather. 
I dirtinguilh four degrees of ftrength of the wind; 
namely, gentle, brilk, ftormy, and what we call a tufoon 
in India, which you will find marked with the numbers 
I J 2r 3> and 4, befides no fenfible wdnd, which is marked 
with a cypher. 

I am aihamcd to fay, that the rain-gage I had during 
the rainy feafon was fo indifferent, that I could not with 
any degree of certainty meafure the quantity of rain that 

fell 
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fell here. I have now got a tin cylinder^ 5^ths inches in 
diameter, or iC-^ths inches in circumference, and 30 
inches deep: the quantity of rain that falls 1 intend to mea- 
fure with a fcale divided into inches and twentieths of an 
inch; the depth fliall be fet down every morning if it 
has rained. I have it placed on the roof of my houfe, 
which is about twenty-five feet high ; at a confiderable 
diftance from any other building. Sec. except the hofpi- 
tal, which is diftant about one hundred yards, and of the 
fame height; no trees above twelve feet high within 
many hundred yards. 

The thermometer without doors I have placed under 
a fmall fliady tree, through which the Sun cannot pene- 
trate, at the fame time it is well expofed to air and wind. 
Every inch on the fcale of the barometer I ufe is divided 
into twenty equal parts ; it is a portable one, made by 

RAMSDEN. 

The tube of the thermometer without doors is twelve 
inches long, placed upon a plain open box-wood fcale, 
made by najrne and blunt. 



Aas^ 1776. 



1 8 2 Mr. ROXBURGH'S Metcorokgical Diary^ tec. 



U 



1776 

oa. ] 



8 



10 



II 



12 



13 



18 

li 
^2 

10 
18 
2 
10 
18 

i| 
1.0 

18 

2 

10 

18 

2 

9 
18 

I 

10 
18 

2 
10 

171 
2 

Id 
18 

2 

10 
18 

2 
10 
18 

2 

10 
18 

2 

10 
18 

If 
10 









3: 



Baroiii. 



73 
85 
81 

74 
87 

82 



80 

83 
82 
80 

87 
81 

79 
89 

83 

79 
88 

83 
80 

88 

H 
80 

87 
84 

82 

87 

84 

82 

86 

83 
79 

83 

8S 

83 
80 

85 

83 
81 

85 

82 

85 
83 



Winds, 



Str. Points. 



29.18 

29.17 

29.18 

29.17 

29.16 

30.00 

29.14 

29.13 

29.17 

29.18 

29,19 

29.19 

29.18 

29.17 

29.18 

29.19 

29.18 

29,18 

29.19 

29.19 

29.19 

29.19 

30.00 

29.19 

29.19 

29.19 

29.19 

29.19 

29.18 

29.19 

29.19 

29.19 

30.00 

29.19 

29.19 

29.19 

29.19 

29.19 

30.00 



I 

I 
o 
I 
o 
I 
I 
I 
o 
I 
I 
o 
I 

2 
O 
O 
I 
I 
O 
2 
I 
O 
I 
O 

o 

2 
I 
I 
I 
I 

o 

2 
I 
I 
I 
I 
.0 
I 
I 



w 
w 

w 

w 
w 

w 

w 

N 

w 

N 



S 

NE 
N 

mmmmmmmmmm 

E 



NE 
N 

NW 

NE 

E 

NE 
NNE 
NW 

NE 
N 

E 



State of the weather, &c. at 
Fort St, George. 



Cloudy, fome rain in the night. 

Cloudy. 

Some cloud?. 

Cloudy, much dtw on the grafs. 

Many heavy clouds all round, very fukry. 
Cloody, rained hard two hours this evening. 

Fair, much dc^w. 

r an*. 

Hazy, fome clouds. 

Fair. 

Hazy, fun-fhine. 

A few clouds, exceedingly clofe. 

Fair. 

Fair, ther. rofe to 91° in the wind. 

Fair. 

Fair, much dew. 

Fair, the fea-»breeze juil come in. 
Fair, 

Fair. 

Fair, very pleafant. 

Clear, not a cloud to be feen. 

Clear. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, a little dtw^ 

Fair. 

Clear. 

Fair. 

Fair. 

Clear. 

Fair and pleafant, a little dt\^. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 
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State of the weather, 6cc. 
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Fair. 
Fair. 
Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

A fewlightclouds round the horiz. 

r air. 

Fair. I 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. i 

A few clouds. I 

Hazy, little or no dew. 

Hazy, can fee the fea-breeze st a diftance. 

Fair, 

Fair. 

A little hazy. 

Hazy, a large woolly circle round the Moon. 

Clouds to the eaftward. 

Very black in the SE, begin? to blow hard. 
Fair, all the threatening come to nothing. 

Clear. 

A few clouds. 
Black to the Eaftward, 
A few clouds. 

Fair, a fliower in the night. 
Fair. 
Fair. 
* air. 

Clouds round the horizon. 
Some clouds. 
Some clouds. 

Hard rain fince 7, and continues. 
Hard rain, fonie light, and thund. 
Rained till I, now cloudy. 
Cloudy. 
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State of the wetther^ &Cf 



Clnudy, 
Cloudy. 

Cloudy, with fome rain, ligbtilog to the S. 
Cloudy. 

Cloudy, has rained hard and long. 

Cloudy, rainy, lightning. 

Cloudy. 

Cloudy, frequent hard Aowers, with thundei:. 

Cloudy, ditto. 

Cloudy, ditto. 

Fair all forenoon, now begins to Mow and riin. 

Cloudy round the horizon. 

A few clouds. 

Fair. 

Clear. 

Fair. 

A few clouds. 

Fair. 

Fair. 

rair. 
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Fair. 

Cloudy. 

Cloudy, threatens to the NE. 

Cloudy. 

Cloudy, begins to rain hard. 

Hard rain. 

Rainy, very dark. 

Cloudy.. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, rained hard in the night. 

Cloudy, frequent hard fhowers. 

Cloudy, ditto, very dark. 

Cloudy, ditto. 

Cloudy, ditto. 

Cloudy, very dark. 



1776 



kept at Fort St. George, 



185 



^ 5 



* 4J 

una) ^ 



Not, 



10 



11 



12 



13 



14 



IS 



16 



17 



18 



19 



20 



%i 



18 
2 

10 

i8 
2 

lO 

18 

3 
II 

18 

2 

10 

18 

I 

10 

18 

22 

2j 
II 

18 
2 

10 
18 

3 
II 

18 

^2 
II 
18 

% 

II 

18 

2 

II 

2 

10 
18 

2 



71 
76 

74 

72 

82 
76 

74 
79 
79 
73 
77 
75 
74 

H 

78 

75 
76 

79 
78 

77 
82 

79 
76 

04 
79 

75 

H 

78 

77 
82 

77 

70 

82 

85 

74 
82 

79 

74 
80 



* * 



76 
76 
76 

79 
78 
80 

80 

79 
77 

77 
78 

82 

80 

79 

79 

79 
80 

80 

?9 
81 

81 

80 

82 

82 

80 

84 
81 
80 
84 
81 

82 
80 
76 
82 
81 
80 
80 



Barom. 



I Winds. 



«•«• 



29 17 
29.16 
29 17 
29.18 
29.17 
29,19 

29 18 
29.18 
29.19 
29.18 
29.18 
29.19 
30.00 
5O 00 
30.00 
3001 
3002 
30.00 
3001 
30.00 
30.00 
30.01 

30 or 
30.00 
30.02 
30.01 
30 00 
30.01 
30.00 
30 01 
30.02 
30 01 
30.00 
30.01 

30. CI 

30.01 
30 02 
30.01 
30.01 



:)rr. 



I 

1 

o 

o 

I 

I 

o 

I 

o 

I 

o 

o 

I 

I 

o 

o 

2 
O 
I 
O 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

2 



Points. 



I 



NW 

NW 



sw 

>MiP<iijii.piii mm 

SW 



E 
SE 



NE 

N£ 

NE 
NE 

NW 

Nr: 

NvW 

N 
N 
N 

NE' 
N 
NW 

N 

N" 

N 

N 

NW 
NW 

N 



mMMA«MI».i«MMP«N|HIMI 



State of the Weather, &c. 



Cloudy, frequent hai-d fhowers. 
Cloudy, looks threatening. 
Cloudy, lightning. 

A few clouds, a great dew on the grafs. 

Cloudy, fmall rain at times. 

Clear. 

A dark dole morning. 

Hazy. 

Some cloufls. 

A dole, rainy morning. 

Cloudy, has rained all forenoon. 

rair. 

Cloudy, a great dew. 

A pleafant fea- breeze. 

rair, 

A little hazy, and black to theNE. 

Juft beginning to rain hard. 

Fair, rained only about 30'. 

air. 
Fair, a great dew. 
1 air. 
rair. 

Many heavy douds at a diflance. 
rair. 

Some clouds. 
Cloudy. 
r air. 
rair. 

Fair, much dew. 
Fviir. 
Fair. 
Fair, 
Fair. 
Clear. 
Cloudy. 
Hazy. 

Svine clouds, 
borne clouds. 
Some clouds. 
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State of the weather, &t» 



Cloudy, dark, and threatening. 
Cloudy, ftili gloomy. 
Hazy, with fomc clouds. 

Cloudy, little or no dew for fome morn. paft. 

Cloudy. 

r Cloudy, at -| paft 8, two flight 
1 fliocks of an earthquake. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

rair. 

Fair. 

Fair, 

Fair, a great dew* 

Fair, 

A little hazy. 

A few clouds and great de,w« 

Fair. 

Some clouds* 

Fair, 
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Fair. 
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Clear* 
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Some clouds* 
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State of the Weather, &c. 
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Some clouds, had a light fliower, 

t* * 
JT air* 

Fair, 

Cloudy* 

Cloudy, looks black to the N. 

Clear, hard rain between i and 2. 

Cloudy. 

A few clouds. 

A few flying cloudsi; 

Fair. 

Fair. 

Cloudy, rained hard all day. 

x^ sir* 

Fair. 

r air. 

" air. 

Thin clouds. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, much dew. 

Fair. 

r air. 

Fair, a great dew. 

Fair. 
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Fair. 

Fair. 

F;Mr. 

Fair* 

Fair. 

Fair. 

r Fkit, abotit 5 and 10 A.M. the 
< batometcr is generally about 

Fair. 

Fair, alittlfcdew* 

Fair. 

Fain 
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81 

80 

78 

75 

77 

73 

78 

77 

73 
80 

76 

77 
73 
79 
74 



Barom 



Winds, 



Str.l Points. 



30.01 

30.01 

30.02 

30.01 

30.02 

30.01 

30.02 

30*01 

30.01 

30.01 

30 02 

30.01 

30.01 

30.01 

30.00 

30.01 

30.00 

30.00 

30.00 

30.01 

30.00 

30.01 

30.01 

30.00 

30.02 

30.02 

30.01 

30.02 

30.03 

30.01 

30.01 

30.00 

30.00 

30.01 

30.01 

30.00 

30.01 

30.01 



NNE 

NNE 
NNW 

NE 

N 

NW 
ENE 
NW 
NW 

E 




SE 

E 

W 

SE 

SE 

S 

E 

SE 
NW 

E 

E 

NE 

NE 

NNE 

NW 

E 

E 
NW 

E 
NW 

E 

NE 

NE 



State of the weather, &c. 



J Fair. 
\ on 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 



A different barometefi ttA 9 milet W. 
a riliflg ground. 
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r 



1777 

Jan. 23 



24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 



Feb. I 



3 

5 
6 

7 



I • 

.2 s 



ass 



ffi 



18 
2 
O 

9 
2 

o 

o 

o 

9 
I 

o 

9 

3 
o 

8 

2 

o 

8 

o 

8 

2 

o 

8 

2 

o 

8 

2 

8 

8 

I 

o 

8 

o 

8 

o 

8 

2 

10 






70 
84 

74 

74 

84 
78 

84 

78 

76 

84 

78 

74 
82 

77 
70 

86 

74 
68 

72 

81 

P 
66 

83 
74 
70 
81 

P 
68 

81 
72 

67 

75 
67 

82 

72 



B.S 



74 

79 

76 

76 
81 
78 
81 

79 
78 

82 

79 
78 
81 

77 

76 

80 



BaroiTj. 



30.01 
30.01 
30.01 
30.01 
30^01 
30.03 

30-03 
30.03 

30.03 
30.03 
3004 
30.03 
30.02 
30^03 
30.03 
30.03 



Winds. 



Str.l Points. 



2 
2 

2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 



O 
I 
O 



NW 

N 

N 
NE 
NE 

N 
NE 

N 
NE 
NNE 
NE 
N 
N 
N 
NW 
NE 

tmmmtmmmt 

NW 

NE 

ENE 

NW 
NE 

N 

NW 

NE 

NNE 

NE 

N 

N 
NW 
NW 

NE 

^E 



State of the weather, &c. at 
Fort St. George. 



Fair. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Pair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

A few clouds. 

Hazy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair, in the country About 6 miles W. 

Fair. 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Some clouds. 

Fair. 

Fair. 

fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 



1 Fair. 



mm 



J 
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1777 

Feb. 8 




State of the weather, he. 



Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair, wind came round by the S*. 

air. 
Fair 

Fair, wind came round by the S. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair, 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair. 
Fair, 

Fair. In town again. 
Fair, 
Fair. 



T *y #y #j» 
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i • 

§25 



C o 



1777 
Feb. 2 1 



22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 



s 



i8 

2 
I of 

18 

o 

II 

18 

o 
10 

18 

2 

9 

18 

5 
12 

18 

2 

10 

18 

I 

10 

18 

23 
9 



65 
85 
76 

68 

B5 
76 
68 

83 
78 

75 

84 
78 
68 
81 

77 
69 

84 

V 

86 
78 
64 

85 
78 



7^ c 



Barom. 



73 
80 

78 

IS 
80 

79 
76 
80 

80 

79 
82 

80 
78 

83 

80 

77 
82 

80 

74 
80 

80 

73 
80 

79 



30.01 
30.02 
30.02 
30.02 

30.02 

30.02 

30-03 

30.02 

30.02 

30.01 

30.02 

30.00 

30.00 

30.00 

30.01 

30.00 

30.01 

30.01 

30.01 

30.01 

30.00 

30.00 

30.001 



Winds, 



S r.lPoints. 



O 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 
2 
1 
2 
I 
O 



E 

W 

E 

E 

W 

-r-t 

w 

E 
E 

SE 

SE 
ESE 

NW 






*<HP*«Himm«». 



State of the weather, &c. 



ESE 



Fair, every night a great dew. 

Fair, 

Fair. 

Fair, 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Some clouds, no dew on the grafs this morn. 

Fair. 

A little hazy. 

Fair, a little dew. 

Fair. 

Hazy. 

Fair, much dew* 

Hazy, Sun-fliinc. 

A little haze. 

Fair, nuich dew. 

Fair. 

Hazy, 

f^air, much dew. 

Fair. 

Fair. 
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kept at Fort St. George, 



193 



177^ 


1 

• 

6 


U 

G 

> 


8 


2 
u 

Q 
7 


a 

CO 

►—* 

18 


P 

14 


Fevers, — . ". — 


Liver, — — 


7 


9 


16 


8 


20 


Liver Cough, — 


5 


7 


6 


5 


6 


Liver Flux, — - 


9 


H 


18 


4 


2 


Fluxes, moftly of. the belly. 


^9 


18 


28 


35 


16 


Fever and Flux, ~— 


2 


- 


7 


2 


— 


Rheumatifms, •— 


29 


25 


^7 


32 


22 


Abdominal obllru£iions. 


39 


^3 


12 


5 


8 


Dropfy, — 


2 


I 


I 


I 


2 


Lpilepfy, — 


~ 


- 


5 


2 


2 


Peripneumonia vera. 


I 


- 


». 


- 


— 


Gravel, — 


4 


3 


I 


5 


6 


Cough, perioral complaints, 


2 


3 


4 


4 


•» 


Accidents .— 


I 


5 


5 


6 


5 


Diforders of the eyes. 


I 


2 


2 


2 


2 


Piles, ^ — 


2 


3 


4 


2 


« 


Ruptures, — 


I 


2 


2 


2 


« 


Nervous cafes, •— ' 


I 


I 


3 


2 


2 


Fiftula, — 


2 


I 


I 


- 


«w 


Rheumat. pains without fores, 


I 


- 


- 


- 


MM 


Vencreals, — 


42 


32 


41 


46 


S3 


Intermitting fevers, — • 


■M 


I 


3 


. « 


— 


Diabetes, -— • 


- 


I 


2 


- 


5 


Itch, — 


- 


2 


I 


^ 


^ 


Surgical patients, — 


22 


21 


20 


17 


15 


Anomalous, — 


5- 


II 


9 


8 


4 


Total, — 


i03 


193 


215! 


io6 


184 







